WikipediA 


Wikang Kitanemuk 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


ANg Kitanemuk ay isang wikang patay ng Estados 
Unidos. 


[[Talaksan:Padron:Stub/wika|35px|wika]]H = Ang lathalaing ito na tungkol sa Padron:Stub/wika at 
Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/ 
w/index.php?title=Wikang_Kitanemuk&action=edit) nzfo.[[Category:Stub (Padron:Stub/wika)]] 



Kitanemuk 

Sinasalitang 

katutubo sa 

United States 

Rehiyon 

Southern California 

Etnisidad 

Kitanemuk 

Naglaho 

Last spoken in the 1940s by 
Mareelino Rivera, Isabella 
Gonzales, and Retugia Duran 

Pamilyang 

Uto-Aztecan 

wika 

■ Serran 


■ Kitanemuk 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

None 

Talang 

qe8 (http://multitree.lingu 

panglinggwista istlist.org/codes/qe8) 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Kitanemuk&oldid=1614982" 


Huling pagbabago: 01:23, 9 Nobyembre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 























